5x4                                  Dreizehntes Capitel.
nur an das Losungsmittel grenzt, nicht an die Losung, und der in Folge dessen erfahrungsmassig eine andere Spanmmg hat als ft, sie sei _£/, die gleiche Menge Dampf, wie solche friiher aus der Losung verdampft ist. Diese condensiren wir zu reinem Wasser. Die Energie-anderung ist nach 25)
48)                      * U
Das Wasser steht unterm. Drucke p', wir comprimiren es bis zuni Druck ft, was keine merkliche Energieanderung hervorbringt. Nun losen wir in diesem Wasser die betreffende Menge festen Stoffes auf und nennen die dabei frei werdende Warme, bezogen auf die Massen-einheit Losungsmittel, A, so ist die ganze Aenderung der Energie :
49)          dU» =
Da sonst sich. nichts geandert hat und alles in den ersten Zustand zuriickgelangt ist, wenn wir noch die im zweiten Yorgange erhaltene Losung zu der Losung nach der Verdampfung thun, so erhalten wir:
50)        JA +   &        +
und unter Annahme der Gultigkeit der Boyle- Gay- Lussac'schen Grleichung fur den Dampf :
51)     JTA = - JW —
=                —                     -      —         ;      —     .
Wir lassen wieder v'^ v'", v' gegen v" fort, benutzen wie friiher das Boyle-Gray-Lussac'sche Gesetz und erhalten:
52)                 ?A = l^lo9^.
m bedeutet das Molekulargewicht des Losungsniittels.     Fiir Wasser als solches ergiebt sich:
53)                    .4 = Ml*^Tog%.
Die vorletzte Gleichung , ist die Kirchhoff'sche Formel. Die Grosse A ist eine Yereinigungswarme (daher YerduDnungswarme), die (A) ist eine Art Trennungswarme; erstere enthalt die bei der Condensation entwickelte Warme nicht, wie ihre Einfiihrung zeigt, letztere dagegen ist mit der Warme bei der Yerdampfung flussigen Stoffes vereinigt. Demgemass haben wir auch absolutn aus einem Dampfraume gleicber Temperatur, der aber
